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10 du 12/10/95 


COLZA 

Charançons du bourgeon terminal : 
Intervenir entre le 12 et le 20/1 0. 
Grosses Altises : Risque faible, 
Tenthrèdes : A surveiller. 


COLZA 


Stades : 2-3 feuilles (B2-B3) à 6 feuilles (B6). 

| CHARANÇONS DU BOURGEON TERMINAL 1 
O Situation 

Captures en cuvettes jaunes significatives depuis début Octobre en tous secteurs. 

O Préconisation 

Surveiller attentivement vos cuvettes. Globalement une intervention devra être 
réalisée dans la période du 12 au 20 Octobre dans toute la zone Colza de l’Auvergne. 

Le Colza est sensible à ce charançon dès le stade 3 feuilles (B3). 

ATTENTION, il n'existe pas de relation entre l'importance des prises et la gravité des dégâts au printemps. 

Choisir un insecticide homologué. Consulter la fiche ravageur du Colza parue avec 

notre dernier bulletin. 

GROSSES ALTISES 

O Situation 

Les captures sont très faibles. 

O Préconisation 

Le risque demeure limité. La "protection charançon" assurera un nettoyage. 

|tenthrepesT 


Maintenir une surveillance. 




